Koning en de voedselbanken. 


Veel Britten kunnen nauwelijks rondkomen,en zijn in hun nood op voedselbanken aangewezen 
omdat ze anders sterven van de honger. Maar voor de Koning hebben ze alles over. De Mall tussen 
het paleis en Trafalgar Square was helemaal volgestroomd met tienduizenden mensen die een glimp 
van het gekroonde paar op wilden vangen. De Koninklijke familie zwaait op balkon van Buckingham 
Palace naar toegestroomd publiek. 


Op 6 mei 2023 is Charles in Westminster Abbey in Londen officieel tot koning gekroond. 

De BBC schat de kosten voor dit weekend op 50 tot 100 miljoen pond, oftewel 60 tot 115 miljoen 
euro. Dat is 2,4 miljoen euro per uur. Het evenement wordt gefinancierd door de Britse overheid, en 
dus uiteindelijk door de belastingbetaler. Buckingham Palace draagt ook bij, maar maakt de cijfers 
nooit bekend,( bussinessam.be). 


